MES ZEN 


ZARZEUKA 


est decédée à Paris ce 11 Mai 1899 à läge de 18 ans. 


La mere de la Defunte fait part de la perte doulou- 
reuse quelle vient de faire, , et prie ses parents, amis et 
connaissances de vouloir bien assister á la levée du corps 
mercredi soir ce 19 Mai de la gare de Lida à l'église. 

L’office funèbre suivi de l'enterrement aura lieu le 
lendemain ce 20 Mai à Lida. 


Priez pour Elle! 


IMPRIM. JOSEPH ZAWADZKI. 


